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Tijdelijke watervergunning 

Plaatsing van 20 slaapwoningen op het Sophiastrand te Kamperland. 

Waterschap Scheldestromen heeft op 21 mei 2015 een tijdelijke watervergunning verleend aan Arcus 
Projectontwikkeling B.V. (Roompot Group B.V.) voor 

het plaatsen van 20 slaapwoningen op het Sophiastrand te Kamperland (fase 2). 
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